gr TE RESA BIEL 


z d. Końska 


NASZA NAJDROŻSZA ŻONA, MAMUSIA, CÓRKA I SIOSTRA 


po krótkiej i ciężkiej chorobie, opatrzona św. Sakramentami, zasnęła w Panu 
dnia 15 lutego 1982 w wieku 42 lat. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE odprawione zostanie w sobotę 20 lutego o godz. 13 w kościele 
parafialnym w Bronowicach Wielkich, po czym nastąpi odprowadzenie Zmarłej na miejsce wie- 


cznego spoczynku. 
Pogrążeni w głębokim bólu i żałobie 
MĄŻ, DZIECI I RODZINA. 


